CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


Independiente 


13/08/2021 ds 16:20 
ZA Silvio Trucco 


O estádio Libertadores de América tavettaneda) 


2º FASE - 11 RODADA. 


BJ. Morel 


Alan Velasco 


9 Tomás Belmonte 
19 Tomás Belmonte 
José Sand 


(E J.López 


Lucas Romero 


Juan Manuel Insaurralde 


Independiente 
n 


584 


Independiente 


1. Sebastián Sosa 
Ja T Ortega 
16. Fabricio Bustos 
24, Sergio Barreto 
33, Juan Manuel Insaurralde 
4 15. Alan Sofiora 
23. Domingo Blanco 
4 25. Lucas Romero & 
47, Andrés Roa 
410. Alan Velasco 
18. Silvio Romero (0) 


13. Milton Álvar 
2. Joaquin Laso 
4 Gonzalo Asis 
5. Lucas Rodriguez 
f 11. Gastón Togni 
31. Javier Patrício Ostachuk: 
32, Ayrton Enrique Costa 
1/35. Tomás Agustín Pozzo 
ts. Jonathan Herrera 
120. Rodrigo Márquez 
1 26. Juan Román Zarza 
30. Brian Martínez 


Ls Estatísticas 


Posse de bola (%) 
Total de passes 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


48 Escalações 
Lanús 


15. Lucas Acosta 
3. Guillermo Burdisso 
6. Diego Braghieri 
25. Alexandro Bernabéi 
35. B. Aguirre 
7. Lautaro Acosta (€) 
& Tomás Belmonte 9 
18.) Morel 
427. Emiliano Gonzalez 
9.José Sand D 
442.) López 


Banco de Reservas 


1, Lautaro Morales 
122. Matias Pérez 
24, Nicolás Morgantini 
28. Nicolas Thaller 
11. Matias Esquivel 
13.) Aude 
20. Victor Malcorra 
21. Franco Orozco 
38, Agustín Javier Rodrígi 

fas. D. González 
10. Pedro de la Vega 
34. Facundo Pérez 





